L. s. 823/84. 


Sprawozdanie 


Komisyi kolejowej o petycyach: Wydziałów powiatowych w Kra- 
kowie, w Limanowej i w Wieliczce, w sprawie budowy kolei 
żelaznej z Dobry do Wieliczki. 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 
Sejm uważa projektowaną kolej żelazną Dobra-Wieliezka dla ekonomieznych interesów krajn 
użyteczną i poleca projekt ten e. k. Rządowi do uwzględnienia i poparcia wszelkiemi mozliwemi 


środkami 


Lwów dnia 17. Pażdziernika 1884. 


Przewodniczący : 


Jaworski. 


I. Wierzbicki 


Sprawozdawca : 


Z Drukarni Ludowej we Lwowie. 


